Philips 
HiFi-Stereo 


Philips HiFi-Pe 


wirklich liebe 


Musik entspannt. Unterhält. 
Erbaut. Den versierten Kenner — den 
begeisterten Laien. Musik lieben, 
Musik genieBen mit einer HiFi-Stereo- 
Anlage. Musik zu zweit erleben — 


Gemeinschaft empfinden. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Gebaut fiir Sie. 


Philips HiFi-Stereo-Anlagen fúr 
den echten Musikliebhaber, Das Pro- 
blem: Qualitát und Leistung erschwing- 


lich zu machen. Philips hat dieses 
Problem úberzeugend gelóst. Dank 
technischer Erfahrungen. Dank Ergeb- 
nissen weltweiter Marktforschungen. 
Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Allesist von Philips. Alles. 


Alles paBt zusammen. Jedes Teil 
ist exakt auf das andere abgestimmt. 
Vollkommene Harmonie. 
Steuergerät, Plattenspieler und Ton- 


bandgerät, Tuner, Verstärker und Laut- 
sprecherboxen: Jedes Gerät für sich — 
Spitzentechnik inmodernem Dreß, 
jede Kombination — ausgewogene 
Einheit. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Stereo und HiFi. 


Stereo — das ist „räumlich hören“. 
Geigen links, Horn aus der Tiefe, 
Baß rechts. Stereo — nicht nur Musik, 


auch die Anordnung des Orchesters 
hören. 

HiFi — optimale Wiedergabequalität. 
Brillante Hóhen, sonore Basse — 
feinste Nuancen des Instrumentes 


oder der Stimme kommen naturgetreu. 
HiFi-Stereo — untadelige Wiedergabe. 


Qualitat in Stereo. Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
die richtige Anlage. 
Schallplatte? Tonband? Rund- 
funk? Alles in HiFi-Stereo. Bauen Sie 
Ihre Anlage nach Ihren Wünschen. 
Stufenweise oder gleich komplett. 
Alles paBt zueinander. Alles harmo- 


niert. Alles ist von Philips. Darum 
Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Ideal angeordnet. 


Ideal, wenn Lautsprecherboxen 
und Ihr Platz ein (gedachtes) gleich- 
seitiges Dreieck bilden. Wenn nicht: 
Philips Geräte haben Balance-Regler. 
Zum Ausgleichen. Die Lautsprecher- 
boxen nach Möglichkeit in Augenhöhe 
placieren. Andernfalls korrigieren 
durch Kippen oder Neigen. 


Philips HiFi-Perfektion: 


Jetzt auch "“S7EREO-4". 


Totales Hören. Mit vier Laut- 
sprecherboxen. Musikerlebnis wie im 
Konzertsaal. Klang von allen Seiten. 
Rundum. "STEREO -4" Nur absolute 


Spitzengeräte sind damit ausgestattet. 


Beweis technischen Fortschritts. 
Darum Philips. 
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Philips HiFi-Perfektion: 
Garantiert. 

HiFi. Qualitätsbezeichnung. Nur 
Geräte, die in allen technischen Details 
der HiFi-Norm DIN 45 500 entsprechen, 
dürfen die Bezeichnung „HiFi“ tragen. 
Philips hat all diese Geräte mit dem 
HiFi-Kreuz versehen. Denn Philips 
HiFi-Stereo-Anlagen erfüllen die Norm. 
Und übertreffen sie deutlich. 

Darum Philips. 


Philips HiFi-Perfektion: 
Zu beweisen. 

In führenden Fachgeschäften. 
Vorführungen natürlich kostenlos und 
unverbindlich. In Ruhe hören, sehen 
und prüfen. Wenn Sie Musik wirklich 
lieben, gibt's nur eins: 

Philips HiFi-Perfektion. 
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HiFi-Verstärker RH 521 


(DIN 45 500) 


d HiFi-Verstärker RH 520 
(DIN 45500) 


© 2x 20 Watt Musikleistung, 
2x 15 Watt Sinusleistung, 
Klirrgrad < 0,1 %Vobei1000Hz — 
für 2x 10 Watt 

O Optische Leistungsanzeige fúr 
beide Stereokanále 

© Philips "STEREO -4" der neue 

dos Raumklang-Effekt 

O Abmessungen: 
420 x 117 x 280 mm (BxHxT) 

© Gehäuseausführung in NuBbaum 
natur 


Technische Daten siehe Seite 34/35 


Zu vernünftigen Preisen Stereo- 
Bausteine zu entwickeln, deren Lei- 
stungen die Anforderungen der HiFi- 
Norm DIN 45 500 in allen Punkten 
übertreffen, war die Aufgabe an die 
Philips Entwicklungslabors. Das Er- 
gebnis sind diese drei HiFi-Stereo- 
Bausteine. 

Zeitgemäß im Styling, bestechend in 
ihren Leistungswerten und vorbildlich 
im Bedienungskomfort eröffnen die 
Philips Bausteine allen anspruchs- 
vollen Musikliebhabern den Zugang 
zum HiFi-Stereo-Klangerlebnis. 


© 2x 40 Watt Musikleistung, 
2 x 30 Watt Sinusleistung, 
Klirrgrad < 0,1 % bei 1000 Hz für 
2x 20 Watt 

© Optische Leistungsanzeige für 
beide Stereokanäle 

© Contourschalter mit 4 Positionen 

© Kopfhörer- und Mikrofonanschluß 
in der Frontleiste 


"Яегео-4" 


© Flachbahnregler 

O Philips "STEREO-4", der neue 
Raumklang-Effekt 

© 4 Anschlüsse für 2 Lautsprecher- 
boxenpaare 

© Gehäuseausführung in NuBbaum 
natur 

© Abmessungen: 
470 x 117 x 280 mm (BxHxT) 

© Lautsprecherboxen-Empfehlung: 
Philips RH 427 
(Siehe Seite 32) 
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Phono-Tonmeister 


HiFi-Phono-Steuergerät (DIN 45500) 


Zukunftsweisende Realität — die 
faszinierende HiFi-Kombination von 


Steuergerät und Plattenspieler. 
Natürlich in Stereo. Supersanfte 
Plattenabtastung mit dem Ton- 

abnehmersystem SUPER M 400, 


HiFi-Komfort, der den Laien begeistert, 
den Kenner beeindruckt. Untadelig . 
Empfangsleistung, Wiedergabe und 


kompakte Form. Ein Konzept von 
morgen — schon heute von Philips. 


PHILIPS 


© 2x 20 Watt Musikleistung, 
2x 15 Watt Sinusleistung, 
Klirrgrad < 0,6 %/ bei 1000 Hz 
für 2x 12 Watt 
) UKW, 2x MW, LW, KW 
) 5 UKW-Stationstasten zur Pro- 
grammspeicherung 
Beleuchtete „Thermometer- und 
Flutlichtskalen“ zur Anzeige der 
wichtigsten Betriebsfunktionen 
© HiFi-Plattenspieler GC 008 mit Ton- 
abnehmersystem SUPER М 400 
© Drehzahlen: 331/3, 45 U/min 
© Gedämpfter Tonarmiift, Antiskating 
O Gehäuseausführung in NuBbaum 
natur 
© Abmessungen: 
585 x 175 x 360 mm (BxHxT) 
© Lautsprecherboxen-Empfehlung 
Philips RH 422 (RH 413) oder RH 423 
(Siehe Seite 32) 


Technische Daten siehe Seite 34/35 
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HiFi 


(DIN 45 500) 


Wenn verwöhnte Musikliebhaber 
höchste Ansprüche stellen: 
212 ELECTRONIC. Internationale 
Spitzenklasse, Elektronik übernimmt 


entscheidende Funktionen — sensibler, 


schneller, präziser als jede Mechanik. 
212 ELECTRONIC bietet das Maxi- 
mum an Bedienungskomfort, Betriebs- 
sicherheit und Wiedergabequalität, 
Erweckt die gesamte Fülle musi- 
kalischen Geschehens zum Leben. 
Gilt im Urteil der Fachpresse und maß- 
geblicher Schallplattenrezensenten 
als beispielhaft. 


© Elektronische Berührungsschalter 
(touch controls) 

© Elektronische Drehzahlumschal- 
tung und Drehzahlfeinregulierung 

© Elektronisch tachogeregelter 
Gleichstrommotor 

© Photoelektronische Endabschal- 
tung 

© Aufsetzmechanik mit Viskositäts- 
dämpfung 

O Präzisionslagerung des Tonarms 


Magn.-dyn.HiFi-Tonabnehmersysteme SUPER _ 


Plattenspieler 212 ELECTRONIC mit 


© „Clicking-in“-Vorrichtung für 
Philips -` = \M-Tonabnehmer- 
systeme | 

© Auch als Einbauchassis GC 012 
lieferbar 

© Gestaltung: Zarge in NuBbaum 
oder Palisander, transparente 
Staubschutzhaube 

© Abmessungen: 
390 x 150 x 330 mm (Bx H x T) 

Als Zubehör lieferbar: 

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem 

SUPER М 412 oder SUPER М 401 

Entzerrer/ Vorverstärker GH 905 zum Einbau 

durch einfache Steckverbindung. 


Über weitere Einzelheiten 
informiert Sie der Philips 
Sonderprospekt „212 ELECTRONIC”, 


нен Ри 


Technische Daten siehe Seite 34/35 


Die Philips |. .M-Systeme, 
im Konzept auf die Eigenschaften 
hochwertiger Plattenspieler abge- 
stimmt, sind dank der praktischen 
„Clicking-in“-Vorrichtung spielend 
einzusetzen. Der je nach System 
konisch oder biradial geschliffene Dia- 
mant, die ungewöhnlich kleine dyna- 
mische Masse, die hohe Ausgangs- 
spannung, der breite Frequenzbereich 
und die exzellente Abtastfahigkeit sind 
Voraussetzungen fir eine verzerrungs- 
freie, brillante Schallplattenwiedergabe. 
Über technische Einzelheiten 
informiert Sie der 
Philips Sonderprospekt „Super M". 


Jeuues 


HiFi-Electrophon GF 908 "Srereo-4 


(DIN 45 500) 


Das absolute Spitzengerät aus 
dem Philips Electrophon-Programm! 
Es übertrifft in allen Punkten die HiFi- 
Norm DIN 45 500. Unübertroffen der 
Musikgenuß! Denn höchste Wieder- 
gabequalität und der neuartige 
Raumklang-Effekt durch Philips 
“STEREO -4" zeichnen diese HiFi- 
Anlage aus. HiFi-Perfektion für den 
versierten Kenner, für den begeister- 
ten Laien! 


Stereo-Verstärker 2x 18 Watt 
Musikleistung 

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmer- 
system Philips SUPER M 400 
Präzisionstonarm mit regelbarer 
Skating-Kompensation und 
viskositätsgedämpftem Lift 
Flachbahnregler für Lautstärke, 
Höhen, Tiefen und Balance 
Contour- und Präsenztaste 
Beleuchtete Aussteuerungs- 
Anzeige für beide Kanäle 


) Anschlußbuchsen für Tuner, Ton- 


bandgerät und Kopfhörer 


) 4-Ltr.-HiFi-Lautsprecherboxen mit 
je 2 Hochtönern und einem 
Tieftöner 
Gestaltung: Zarge und Laut- 
sprecherboxen in Palisander, auf- 
stellbare Staubschutzhaube 
Abmessungen 
500 x 160 x 300 mm (Bx H x T) 

Als Zubehör lieferbar: 

Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem Philips 

SUPER М 401, HiFi-Kopfhörer LBB 9902 


Technische Daten siehe Seite 34/35 


PHILIPS 


211 10 3 


Schaltuhr: Ein- und Abschaltung des Gerätes bis 24 Stunden im voraus 
(Aufnahme bei Abwesenheit!) 


PHILIPS 


Elektronische Fernbedienung N 6719 
für alle Bandlauffunktionen. 


neu 
HiFi Cassetten-Recorder N 2510 


HiFi-Stereo (DIN 45500) - für Netzanschluß - eingebaute DNL-Schaltung 


PHILIPS 


pHiLiPs 
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Ideal die Kombination von Steuer- 
gerät und Plattenwechsler in Stereo. 
Raumsparend. Findet Platz in jeder 
Schrank- oder Regalwand. Das Design 
— harmonisch und funktionsgerecht 


) 2x 10 Watt Musikleistung 


UKW, 2x MW, LW, KW 
Stereo-Decoder mit Schwellwert- 
Automatik 
Stereo-Plattenwechsler mit frei- 
tragender Stapelachse 
Drehzahlen 

162/3, 331/3, 45, 78 U/min. 


) Stereo — Keramik-Tonabnehmer- 


system GP 205 
Eingebautes Ablagefach für Zu- 
behör (öffnet sich auf Tastendruck) 


Gehäuseausführung in NuBbaum 
natur 

Abmessungen 

528 x 120 [+65] x 330 mm 

(BxH [+ Haube] x T) 

Haube geschlossen 
Lautsprecherboxen-Empfehlung 
Philips RH 410, RH 411 oder RH 412 
(Siehe Seite 32) 


PHILIPS 


Technische Daten siehe Seite 34/35 


Cassetten-Recorder N 2506 DNL 


Stereo : für Netzanschluß · eingebaute DNL-Schaltung 


N 2506 DNL 


Philips Lautsprecher-Boxen 


recher-Boxe 


Technische Einzelheiten zuden abgebildeten 
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Aus dem Philips Zubehör-Programm: 


Philips Tonbänder HiFi-Low Noise sind extrem rauscharm. Das Grundrauschen wurde so sehr 


reduziert, daß man nur noch hört, 


was man wirklich hören will: 
die exakte Wiedergabe des 


Aufgenommenen. 


LBB 9500 
HiFi-Mikrofo! 


Für N 4414, N 4416, ms 
N 4418, N 4510 und 4450 Empfi 
\ Frequenzbereich: 40-19 


LBB 9902 HiFi-Stereo-Kopfhörer 

N 4450 und für HiFi-Verstärker 

für N 4416, N 4418, N 4510 zum 

Anschluß an den Kopfhörerausgang. 
Frequenzbereich: 20...20000 Hz, Klirrfaktor 
bei Vollaussteuerung 1 Die, Gewicht 340 g. 
Für Unterkinn-Betrieb geeignet. 


N 8307 Dyn. Breitband-Mikrofon 
für alle Geräte. Empfindlichkeit: 
0,24 mV/ubar. Impedanz: 500 Q. 
Stativgewinde 2/8“. 


lichkeit: 0,27 mV/ubar. 
danz: 500 2. 


N 6719 Fernbedienung 
für alle Laufwerk-Funktionen 
für N 4418 und N 4510. 


N 6718 Fernbedienung 
(Start/Stop) für N 4414 
und N 4418. (ohne Abb.) 


Vorschläge für Philips HiFi-Stereo-Anlagen 


Anlagen um DM 1600,— 
HiFi-Steuergerat RH 712 mit * 


anlagen bis DM 850,— 
. Jupiter Stereo RH 901 Steuergerät fs 


Anlagen über DM 2500,— 
HiFi-Steuergerát ВН 720, HiFi- 


mit Lautsprecherboxen 
2. HIFi-Electrophon GF 808 
3. Cassetten-Steuergerät RH 811 mit 


Lautsprecherboxen RH 427 


. HiFi-Steuergerät RH 712, 


Cassetten-Recorder N 2506 DNL 


Plattenspieler 212 ELECTRONIC, 
HiFi-Tonbandgerät N 4510 
und Lautsprecherboxen RH 427 


Lautsprecherboxen RH 411 und Lautsprecherboxen RH 422 2. HiFi-Verstärker RH 521, HiFi-Tuner 
4. Phono-Steuergerät RH 814 mit . HiFi-Steuergerät RH 712, HiFi- RH 621, HiFi-Plattenspieler 212 
Lautsprecherboxen RH 412 Plattenspieler 212 ELECTRONIC ELECTRONIC, HiFi-Tonbandgerat 
und Lautsprecherboxen RH 422 N 4510 und Lautsprecherboxen 
— um DM 1200,— RH 427 x А 
HiFi-Steuergerat Tonmeister Anlagen um DM 2000,— 3. HiFi-Steuergerät RH 712, HiFi- 
RH 702, HiFi-Plattenspieler GA 108 - HiFi-Steuergerat RH 712, HiFi- Plattenspieler GA 308, HiFi-Ton- 
und Lautsprecherboxen RH 422 Stereo-Plattenspieler GA 308, bandgerät N 4510 und Laut- 
2. HiFi-Phono-Steuergerát RH 802 mit Cassetten-Recorder N 2506 DNL sprecherboxen RH 426 i 
Lautsprecherboxen RH 422 und Lautsprecherboxen RH 423 4. HiFi-Phono-Steuergerät RH 891 mit 


3. HiFi-Steuergerát RH 712 mit 
Lautsprecherboxen RH 423 

4. Phono-Steuergerät RH 814, 
Cassetten-Recorder N 2506 DNL 
und Lautsprecherboxen RH 412 


. HiFi-Phono-Steuergerät RH 712, 


HiFi-Plattenspieler 212 ELECTRO- 
NIC und Lautsprecherboxen RH 426 


. HiFi-Steuergerat RH 712, HiFi- 


Plattenspieler GA 308, Tonband- 
gerat N 4407 und Lautsprecher- 
boxen RH 422 


Lautsprecherboxen RH 427 


Die Richtwerte für die aufgeführten Anlagenbeispiele basieren auf den zur Zeit der Drucklegung gültigen empfohlenen Konsumentenpreisen. 


Technische Daten für Plattenspieler Technische Date 


Om 


Technische Daten für Tonbandgeräte und Cassetten-Reco 


n für Verstärker, Tuner, Steuergeräte, Kombinationen 


der PHILIPS 


PHILIPS 


